Kasper Dryll 


byly Sedzia apellacyjny Krålestwa Polskiego, 
Kawaler wielu orderów i znaku nieskazitelnój służby za lat 40, 


przeżywszy lat 80, po dlugiej a ciężkiej słabości opatrzony SS. Sakramentami, zmarł 8 Kwietnia 1880. 


Stroskana żona z synami zapraszają Krewnych, Przyjaciół I pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok w niedzielę 
dnia fl b. m. o godz. 4 popołudniu z domu przy ul. Długiej |. 37 wprost nå cmentarz. 


ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO 
odprawi się we wtorek dnia 13 b.: m. 0 godzinie: 10 rano w kościele św. Józefa PP. Bernardynek. 
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